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Antrag 

der Fraktion der SPD 

betr. Zusammentritt der Bundesversammlung 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Die Bundesversammlung (Art. 54 GG) tritt am 16. Juli 1954 in 
Berlin zusammen. 

Bonn, den 11. Juni 1954 

Ollenhauer und Fraktion 
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